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pisas 

LABSUN 




Incio Empresa 



Pisos Laminados Zocalos 



Espuma Catálogo De Color Conocimiento 



Pedidos Contáctenos 



Incio > Pisos laminados > Click de piso laminado > Piso laminado de single click sistema > 



PRODUCTOS 

Pisos laminados 

Espesor de Piso Laminado 

Densidad de piso laminado 

Tráfico de Piso laminado 

Uso de piso laminado 

Click de piso laminado 

Groove biselado de piso 
laminado 

Molduras zocalos para pisos 
Espuma 

Catálogo de Color 
Catálogo de Superficie 



PRODUCTOS 




Piso flotante nogal mader 

Labsun pisos laminados 
nogal se 




Piso flotante rojo cerezo 

Piso flotante rojo 
cerezo,Cerez 




Piso flotante madera rojo 

El piso flotante tiene las 
vent 




Piso flotante rojo cerezo 

El piso flotante tiene las 
vent 



Cuales tipos de click a instalar pisos flotantes 



El click del piso laminado del mercado tiene Single click.Double click.Arc click y Unilin click. La mayoría característica de 
click es para evitar evitar grietas brecha. 

Piso flotante de bloqueo sólida,estable,durable,principalmente en el área del ángulo de chaflán de bloqueo.y la precisión de 
procesamiento.y otros factores de la base de tenacidad del material. 



Cerradura individual , sij 
del piso flotante . Una pli 
resultados pueden ser 
Los equipos de produccj 
más altos para fabricar 




y cuando la estructura razonable, es suficiente para evitar el agrietamiento de las juntas 
e bloqueo en la zona y el ángulo biselado puede no alcanzar los objetivos ideales, estos 
ucentes. 

cnología de procesamiento, rendimiento y otros aspectos del sustrato tienen requisitos 
pequeñas fabricas no pueden fabricar los clicks de pisos laminados maderas. 
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A : Piso flotante nogal de single click v : 

CUALES TIPOS DE CLICK A I NSTALAR PISOS FLOTANTES 

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible , muchas gracias! 

Name (required) * Email (required) * 



Phone 



PEDIDOS 



Detalles * 



Pedido de pisos 
flotantes de 8.3mm para 
cliente de Panama. 
Contrato NO.140307 
Medida: 1218 x 198 x 
8.3mm AC4,HDF,Texture 



H3GP Click the picture to refresh Send 
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Pedido de pisos laminados 
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Proveedor de piso laminado,fabricante piso 
flotante,proveedor pisos flotantes de 
china,suelo laminado de china,exportacion 
piso laminadojabsun piso laminado, piso de 
madeira laminado. 



Empresa 

Pisos laminados 

Espuma 

Molduras zocalos para pisos 
Catálogo de Color 
Catálogo de Superficie 
Conocimiento 
Pedidos 



Clasificación de Categoría 
de Pisos Laminados Pisos 
Flotant 
(05-04) 

I Cómo limpiar pisos flotantes 
de concreto? 

■| || | (05-04) 

■ Como limpiar piso flotante 
con sellado y sin sellado? 



Skype: leriana.jia 
86-531-86012509 
+86-18769758701 
ventas@labsunwood.com 

Room 1005,Fengli building Quan 
cheng road No.318,Jinan 
city,Shandong province,China. 
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Wood Co.,Ltd 
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